32. Arithmetische Analyse.                                   83
Ausfiihrung der Analyse.
Wir betrachten den fiir die Technik wichtigsten Fall, daB nur ungerade harmonische vorhanden sind. n sei wieder die Zahl der Teilpunkte der Halbwelle. In den Summen, die nach GL 99 a und 100a zu verwenden sind,
JT                                                                  Jt
2    TT1        .                                  2     TTl
#„ = — ^y sin xx,       OK = —  >, y cos xx
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lassen sich nach Runge1) jeweils zwei Glieder zusammenfassen. Solche Glieder liegen in gleichem Abstand von der Mitte der Halbwelle (x = — \. Hat der eine die Abszisse x = v—, so ist die des
zweiten (n — ?>) —,   die  Summe   der   Abszissen  ist   also   gleich   der
71
Halbwelle.    Nun ist
/         N ft             (          Ji\        .         n
sin x (n — v) — = sin K \n — v — = sin x v ~, ' n              \           nj                 n
cos H (n — v) — = cos K [ n — v — } = —• cos x v — . ' n              \           nj                     n
Die Ordinaten solcher Punkte sind also mit den gleichen Sinus und mit den entgegengesetzt gleichen Kosinus zu multiplizieren.
Bei der Multiplikation mit sin xx hat man daher die Summe, bei der Multiplikation mit cos*;a; die Differenz der beiden Ordinaten zu nehmen.
Man faltet nun zweckmaBig die Reihe der Ordinaten in zwei, so daB die mit demselben Faktor zu multiplizierenden Ordinaten ubereinanderstehen, wie in demnachstehenden Schema fiir n = ~L2 Teilpunkte und den Abstand n/n — lb° angegeben ist. Man merkt sich dieses Schema am einfachsten dadurch, daB die Summe der Indizes der iibereinanderstehenden Ordinaten die Zahl n (hier 12) ergibt. Das mittlere und das Tz-teGlied bleiben fiir sich. Dann bildet man die Summen s und die Differenzen d.
2/i     2/o     2/3    2/4    2/5    2/6
a/           ni           ni           at         nt         ai
c/12      i/11      t/iO      i/9       2/8       2/7
Summen:             s±      s^      s$    s^     s^     s^
Bifferenzen:    dQ     <#5     d±     d2    d»    d^ Hierin istke in bezug auf CD kurz mit zk bezeichnet wird,
